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BOM_Type: Manufacturing 


Implement Only: Yes 

?!JEPBJ®: 30-IUN-2008 17:41 
^iJSPg: AMBERYEAH 


OOF Implement BSI: 30-JUN-08 10:44:29 

JP-E: PCS HiSt/SSHSt: 2 / 12 


No 


14 


15 

16 


17 


18 


19 

20 

21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


mm *4ft 

1 10T0000728GP 

1 1TN0007062GP 
1 1TN0021016GP 

1 1TN0038517GP 

1 1YS0000114GP 

1 2CD0000500GP 
1 2CD0008600GP 
1 2CX0003337GP 

1 2CY0001513GP 


1 2CY0002013GP 
1 2CY0002213GP 
1 2ED0048131GP 
1 2EG0005218GPE 
1 2EG0005442GPE 




UOM 




, IC, OPTO COUPLER, ,CTR 130-260, DIP-4P, ,LTV817B,LITEON, 0 No PCS 


4.000000 01 -FEB-07 


10T0000722GP , , , IC, OPTO COUPLER, ,CTR 130-260, DIP-4P, ,PC817B, SHARP Active 

10T0000739GP , , IC, OPTO COUPLER, ,CTR 130-260, DIP-4P, ,PS256-1-1-W,N Active 

, , ,TR,N-MOSFET,7A,7O0V,TO-22OFM, , , ,AP07N70CF,A.P, 0 No PCS 1.000000 01-FEB-07 

1TN0021216GP , , ,TR,N-MOSFET, 1OA,7OOV,TO-220F, , , ,2SK3265(Q) ,TOSHIB Active 

, ,TR,N-MOSFET,12A,5O0V,TO- I No PCS 2.000000 01-FEB-07 

220FP, , , ,2SK3568(Q) , TOSHIBA, 

1TN001 1316GP KEEP#® 20080521 , ,TR,N-MOSFET, 12A, 500V, T0-220F,2SK28 Active 
1TN0014117GP , ,TR,N-MD MESH MOSFET, 12A,500V,TO-220F, , , ,STP12NM50F Active 

,,,TR,N-M0SFET,18A, 500V, TO-247,, 0.15 , — J No PCS 

ohm, ,STW21NM50N,S.T, 

1TN0012463GP , , ,TR,N-COOL MOSFET, 20. 7A-, 650V, TO-247, 

1TN0029363GP , ,TR,N-COOL MOSFET, 21A, 560V, PG-T0247, , 


2.000000 01 -FEB-07 


0. No PCS 


,SPW20N60C3 , Active 
SPW21N50C3 , I Active 
1.000000 01 -FEB-07 


..000000 


l. 000000 


,,, THY, SCR, 0.8A, 400V, TO- 
92, , ,BT169D,NXP/PHILIPS,Y:M080- 18008 -00 

1YS0000650GP , , THY, SCR, 0.8A, 400V, TQJ2 

, ,CAP,CD,102,M,1KV,Z5U,6*5, ,HI-K2, , 

2CD0003600GP , , CAP, CD, 102P.K, 1KV, , , , , , 

,,, CAP, CD, 222, K,1KV,X7R, 10*5, KINK,,, Y : M010- 121 14- 00 
2CD0001700GP , ,CAP,CD,222U,M, 1KV, , , , , , 

, , , CAP , X2 , 1 05 , K , 275V , BOX , 26 . 5L* 1 OT* 1 9H*22 . 5F , PIN=28 , , 

HQX105K275N28S,UTX, 

2CX0003341GP , , ,CAP,X2,105,K,275V,BOX,26.5L*10T*18.5H*22.5F,PIN=2 Active 

, , ,CAP,Y1 ,222,M,250V,CD, 11 .5*10,PIN=25, ,CD12- 0 No PCS 1.000000 26-JUN-07 

E2GA222MYAS.TDK 


,MCR100-6,UTC, 
0 No PCS 

WW- PCS 

Ok No PCS 


2.000000 


Active 

26-JUN-07 

Active 

26-JUN-07 

Active 

22-MAR-07 




2CY0001515GP 

2CY0001521GP 

2CY0001524GP 

2CY0001532GP 


, , , CAP, Y1 ,222, M, 250V, CD, 11*10, 20mm, , , ECKANA222ME , MAT Active 
, , , CAP , Y1 , 222 , M , 250V , CD , 1 1*1 0 , PIfr20 , , 5SE222MT402A97 Active 
, , ,CAP,Y1 ,222,M,250V,CD,12. 5*10,PIN=25 , ,AH12E222ML,P Active 
, , , , CAP, Y1 ,222, M,250%CD, 10*10, PIN=25 ,V-KINK, ,DE1E3K Active 

0 No PCS 2.000000 26-JUN-07 


, , , ,CAP,Y1 , 102,M,250V,CD,8.5*10,PIN=25, .CD85E2GA102MY 
GS, TDK, P: 21 -33096-01 ,P: 21 -33096-02 

2CY0002024GP , , ,CAP,Y1 , 102,M,250V,CD,9.5*10,PIN=25 , ,CDAH09E102M,P Active 

2CY0002032GP , , , ,CAP,Y1 , 102, M, 250V, CD, 7*10, PIN=25,V-KINK, ,DE1E3KX Active 

, , ,CAP,Y1 ,472,M,250V,CD, 15.5*10,PIN=25 , ,CD16- 0 No PCS 2.000000 26-JUN-07 

E2GA472MYGS,TDK 

WfWK: 2CY0002215GP , , , CAP, Yl, 472 ,M,250V,CD, 16*10, PIN=20, ,ECKANA472ME,MA Active 

tfWi: 2CY0002224GP , , ,CAP,Y1 , 472, M, 250V, CD, 16. 5*10,PIN=25, ,AH16E472ML0, Active 

,,, CAP, AL,270uF, 450V, 2000Hrs,105'C,M, 25*45, SNAP if No PCS 1.000000 01-FEB-07 

IN,PIN=4, , ,HU2W271MCYS6WPEC, HITACHI , 

2ED0038109GP , , , , CAP, AL,270uF, 450V, 2000Hrs , 105' C,M, 25. 4*45, SNAP I Active 

2ED0048508GP ,,, ,CAP,AL,270uF, 450V, 3000Hrs,105'C,M, 25*45, SNAP IN, Active 

, , , ,CAP,AL,LOW t ___y§ No PCS 1.000000 02-NOV-07 

ESR, 22uF, 50V, 2000Hrs,105'C,M, 5*11, TAPING, PET, ,KSC226M 

,CAP,AL,LOW ESR, 22uF, 50V, 2000Hrs , 105 'C,M, 5*11, TAPI Active 
, ,CAP,AL,L0W ESR, 22uF, 50V, 2000Hrs,105'C,M, 5*11, TAP Active 
0 No PCS 1.000000 02-NOV-07 

l, 5*11, TAPING, PET, .RLS1060 

, , ,CAP,AL,LOW ESR, lOuF, 50V, 2000Hrs ,105 ’C,M, 5*11, TAPI Active 


MS: 2EG0017048GPE 
2EG0030642GPE 
, , ,CAP,AL,L0W 
ESR, 10uF,50V,2000Hrs , 105 'C, IV 
2EG0005418GPE 


Ecoigi^ £*bsii mmm 


IC4: , IC5: , IC6: , IC7 : , 


4.000000 PCS 

4.000000 PCS 

Q13 : , 

1.000000 PCS 

Q10: ,Q9: , 


2.000000 

PCS 


2.000000 

PCS 

Q3: ,Q4: , 

2.000000 

PCS 


2.000000 

PCS 

SCRS1: , 

1.000000 

PCS 


N07902795 


C8: , 

1.000000 

PCS 


N07902795 


C30: , 

1.000000 

PCS 


N07900186 


CXI: ,CX2 

2.000000 

PCS 


N07902795 


CY3: , 

1.000000 

PCS 


1.000000 

PCS 


1.000000 

PCS 


1.000000 

PCS 


N07902795 


CY1 : ,CY2 

2.000000 

PCS 


2.000000 

PCS 


N07902795 


CY4: ,CY5 

2.000000 

PCS 


2.000000 

PCS 

ci -.. 

1.000000 

PCS 


1.000000 

PCS 


N07905321 


C32: , 

1.000000 

PCS 


1.000000 

PCS 


N07905321 


CS7: , 

1.000000 

PCS 
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Implement Only: Yes 
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pcs wm/mwm: 3 / 12 


No 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 

37 

38 


mm 


1 2EG0017918GPE 
1 2EG0019218GPE 
1 2EG0019318GPE 
1 2EG0021218GPE 
1 2EG0026942GPE 

1 2EG0030218GPE 


1 2EG0039942GPE 


1 2EG0055518GPE 


1 2EV0002717GP 

1 2FN0000400GP 
1 20P0016876GP 


nmm-mmm 


UOM 


tmum 

ECOfl^ ^*Bsg 


’02Act ive7 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


J Active 

1.000000 

PCS 


02 -NOV -07 

N07905321 


CS25 : , 

Active 

1.000000 

PCS 


’ Active 

1.000000 

PCS 


02-NOV-07 

N07905321 


CS10: , CS17 : , 

Active 

2.000000 

PCS 


] Active 

2.000000 

PCS 


02-NOV-07 

N07905321 


CS28 : , 

l Active 

1.000000 

PCS 


5 Active 

1.000000 

PCS 


02 -NOV -07 

N07905321 


CS21 : , 

v Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


02 -NOV -07 

N07905321 


CS1 1 : , 

5 Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


02-NOV-07 

N07905321 


C13: ,C33: ,C5: , 

] Active 

3.000000 

PCS 


’ Active 

3.000000 

PCS 


] Active 

3.000000 

PCS 


Active 

3.000000 

PCS 


Active 

3.000000 

PCS 


02-NOV-07 

N07905321 


C38: , 

] Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


Active 

1.000000 

PCS 


l Active 

1.000000 

PCS 


02 -NOV -07 

N07905321 


CS22: , CS23 : ,CS24: 

’ Active 

3.000000 

PCS 


Active 

3.000000 

PCS 


Active 
01 -FEB-07 

3.000000 

PCS 

Zl: , 

01 -FEB-07 



NTC1 : , 

09-JUL-07 

N07902804 


C6: , 

[ Active 

1.000000 

PCS 



2EG0005448GPE 
2EG0018608GPE 
2EG0018609GPE 
, , , ,CAP,AL,L0W 

ESR , 680uF ,35V, 6000Hr s ,105’C.M 
WftSM: 2EG0023948GPE 
2EG0026942GPE 
, , , ,CAP,AL,L0W 

ESR , 1 OOOuF , 25V , 5000Hr s , 1 05 ' C , 
2EG0010342GPE 
2EG0019248GPE 
, , , ,CAP,AL,L0W 

ESR,3. 3uF,50V,2000Hrs , 105 ’ C ,M 
2EG0019342GPE 
WfmM: 2EG0072248GPE 
, , , ,CAP,AL,L0W 

ESR , 220uF , 25 V , 4000Hr s ,105’C.M 
2EG001 1442GPE 
2EG0042148GPE 
, , , ,CAP,AL,L0W 

ESR , 680uF ,35V, 4000Hr s ,105’C.M 


, ,CAP,AL,LOW ESR, lOuF, 50V, 3000Hrs ,105 'C,M, 5*11, TAPI 
, , ,CAP,AL,L0W ESR, lOuF, 50V, SOOOHrs , 105 'C,M, 5*11, TA 
0 No PCS 1.000000 

, 13*20, PIN=15, PET, ,KSY68 


WfmK: 2EG0026918GPE 
2EG0026948GPE 
2EG0055108GPE 
2EG0055109GPE 
, , ,CAP,AL,LOW 

ESR,47uF,35V,3000Hrs ,105'C,1 
2EG0030208GPE 
2EG0030209GPE 
2EG0030242GPE 
2EG0030248GPE 
2EG0030254GPE 
, , ,CAP,AL,LOW 

ESR,33uF,50V,2000Hrs , 105 'C,t 


, ,CAP,AL,LOW ESR , 68 O 1 F , 35V , 5000Hr s , 105 ' C ,M , 12 . 5*20 , 
, , ,CAP,AL,L0W ESR, 680uF, 35V, 4000Hrs,105’C,M, 10*20, P 
0 No PCS 2.000000 

M. 10*20, PIN=15, PET, [ISYI ■ 

, , ,CAP,AL,L0W ESR, lOOOuF, 25V, 4000Hrs, 105 'C,M, 10*25, 
, ,CAP,AL,LOW ESR, lOOOuF, 25V, 4000Hrs, 105 'C,M, 10*20, P 
0 No PCS 1.000000 

, 5 * 1 1 , TAPING , PET , , KSMpi-C'X 
, , ,CAP,AL,L0W ESR, 3«uF,50V»000Hrs,105'C,M, 5*11 ,TA 
, ,CAP,AL,LOW ESR,3.3uF,50V,2000Hrs,105'C, 

0 No PCS 

, 8 * 1 1 , TAPING , PET , , KSY227 H — 

, , ,CAP,AL,L0W ESR,220uF,25V,3000Hrs , 105 ' C, 

, , ,CAP,AL,L0W ESR,220uF,25V,3000Hrs , 105 'C,M, 8*11 . 5 
0 No PCS 

, 10*20, PIN=15, PET,, RLS68 
, , ,CAP,AL,L0W ESR,680uF I 35V' v 4000Hrs , 105 'C, 

, ,CAP,AL,LOW ESR, 680uF, 35V, 6000Hrs, 105' C,M, 10*20, PI 
, , ,CAP,AL,L0W ESR, 680uF, 35V, lOOOOHrs ,105'C,M, 10*23 
, , ,CAP,AL,LOW ESR, 680uF, 35V, 6000Hrs , 105 'C,M, 10*25, PI 

PCS 3.000000 


l. 000000 


l. 000000 


PNo 




2EG0039918GPE 

2EG0049408GPE 

2EG0049409GPE 

2EG0049448GPE 


,CAP,AL,L0W 


,5*11, TAPING, PET, ,SY035M0 
, , , ,CAP,AL,LOW ESR,47uF,35V,6000Hrs , 105 ' C, 

, , , , CAP , AL , LOW ESR , 47uP, 35V , 5000Hr s , 1 05 ' C , 
, , , ,CAP,AL,L0W ESR,47uF,35V,2000Hrs , 105 'C, 
, , ,CAP,AL,LOW ESR,47uF,35V,5000Hrs , 105 ' C ,M 
, , ,CAP,AL,LOW ESR, 47uF, 35V, SOOOHrs, 105'C,M 

0 No PCS 

,5*11, TAPING, PET, ,RLP3360 
, , , ,CAP,AL,L0W ESR,33uF,50V, lOOOHrs , 105 'C, 

, , , ,CAP,AL,L0W ESR,33uF,50V,5000Hrs,105'C, 
, , , ,CAP,AL,L0W ESR , 33:uF , 50\Cf OOOHr s , 105 ' C , 
, , ,CAP,AL,LOW ESR,33uF,50V,2000Hrs ,105'C,M 
Vffc W No PCS 


VI, 5*1 1 , 

VI, 5*1 1 , 
,5*11, TAPI 
,5*11, TAPI 
1.000000 


3.000000 


ESR , 2200uF , 35V , 5000Hr s , 105 ' C , M , 1 6*25 , PIN=1 5 , PET , , KSY2 


ft 


2EG0055548GPE , , ,CAP,AL,LOW ESR, 2200uF, 35V ,-SOOOHrs , 105 ’C,M, 16*25, P 
2EG0064642GPE , , , ,CAP,AL,L0W ESR, 2200uF, 35V, 5000Hrs , 105 'C,M, 16*25 , 
2EG0071108GPE , , ,CAP,AL,LOW ESR, 2200uF, 35V, lOOOOHrs , 105 'C,M, 16*25 , 


,, VARISTOR, 300VAC,385VDC, 17*7. 5,,, TVR14471KS, THINKING 0 No PCS 


l. 000000 


, , THERMISTOR, ,2. 5 ohm, 8A, , ,SCK-2R58, , 0 No PCS 1.000000 
,,,, CAP, POLYESTER, 105, K, 450V, 18. 5L* 1 0 . 5T* 1 8 . 5H* 1 5F , PI 0 No PCS 1.000000 
N=20,,6B2L105K-BO,TTY, 

: 2OP00 1 0520GP , , CAP , POLYESTER , 1 05 , 1 , 450V , 1 7 . 8L*7 . 5T* 1 6 . 3H* 1 5F , , MM 
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ISlMi®: 179 OOF 

BOM_Type: Manufacturing Jp.fi: PCS 


Implement Only: Yes 

?ij®059: 30-JUN-2008 17:41 
PU®#: AMBERYEAH 

Implement 010: 30-JUN-08 10:44:29 

MM/MMWC: 4/12 


No 

mm *«* 

39 

1 

20P0017676GP 

40 

1 

20P0023976GP 

41 

1 

20P0027176GP 

42 

1 

2RC0006300GP 

43 

1 

2RC0006500GP 

44 

1 

2RC0016100GP 

45 

1 

2RC0035200GP 

46 

1 

2RD0007300GP 

47 

1 

2RD0008800GP 

48 

1 

2RD0009100GP 

49 

1 

2RF0008100GP 

50 

1 

2RF0064000GP 

51 

1 

2RF0065400GP 

52 

1 

2RF0070400GP 

53 

1 

2RM0003500GP 

54 

1 

2RM0003700GP 

55 

1 

2RM0007800GP 




, , , , CAP, POLYESTER, 223 , J , 1000VH( 1250VDC) , 18L*11 .5' 
5H*15F,PIN=25 , ,4U6A223J -BO, TTY, 




, , , CAP, POLYESTER, 474, K, 450V, 18. 5L*9T*15.5H*15F,P 
, 6B2L474KA-CCE , TAI YANG, 

20P0009020GP , , , CAP, POLYESTER, 474 ,8L*6T*13.5H*15F,PIN=2 Active 

, , , , CAP, POLYPROPYLENE, 183 , J , 1000VH( 1250VDC) , 18L* 

* 1 6 . 5H* 1 5F , PIN=25 , , 4U6A1 83 J -BO , TAI YANG , 




UOM 

{sMMfc 

4fe^0S§ 

ECOStfE 

£*059 mm m 

No 

PCS 

1.000000 

22-MAR-07 

N07900186 

C19: , 

No 

PCS 

1.000000 

18-JAN-08 

08XUB-0130 

Cl:, 


L. 000000 PCS 


,RES,C.F,330 ohm, 1/4W, J , , 



No PCS 
No PCS 


o 


, ,RES,C.F,20 ohm, 1/4W,J , ,,,,,,,, 

, , , , RES, WIREWOUND(NO- INDUCTIVE) ,0.2 ohm,2W,J, ,S- 
SIZE, , , , , 

, , , , RES , WIREWOUND( NO- INDUCTIVE ) , 0 . 1 5 ohm , 3W , J , , S - 
SIZE,,,,, 

, , , , RES, WIREWOUND(NO- INDUCTIVE) ,0.06 ohm,5W,J , ,S- 
SIZE, , , , , 

, , ,RES,M.F,8.2K ohm,l/8W,F, ,,,,,,,, 

, , ,RES,M.F,5. IK ohm, 1/4W.F, ,,,,,,, 

, , ,RES,M.F,13K ohm,l/4W,F, ,,,,,,, 

, , ,RES,M.F,12.7K ohm,l/4W,F, ,,,,,,, 



1.000000 22-MAR-07 N07900186 
1.000000 26-JUN-07 N07902795 
No PCS 2.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 
No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

0 No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 29-FEB-08 N08900754 



, , , , RES, METAL GIAZE HIGH VOLTAGE, 91 OK 
ohm, 1/4W,F, ,,,,,,,,, 

ffftfi-fl: 2RM0003554GP KEEPfH? 20080610, , , , RES, METAL GIAZE HIGH VOLTAGE, 910 Active 
, , , ,RES , METAL GIAZE HIGH VOLTAGE, 1M No PCS 1 . 000000 01 -FEB-07 
ohm,l/4W,F, ,,,,,,,,, 


l. 000000 PCS 


, , , ,RES , METAL GIAZE HIGH VOLTAGE, 1 . 6M 
ohm, 1/4W,F, ,,,,,,,,, 


0 No PCS 


l. 000000 01 -FEB-07 


C20: 

R48: 

R28: 

R31 : 

R35 : 

R72: 

R60: 

R46: 

R50: 

R23 : 

R36: 

RS2: 

R20: 

R21 : 

R5: , 


RS60: 
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BOM_Type: Manufacturing Jp.fi: PCS MBt/SS-MSSt: 5/12 


No Piffli Sif 

56 1 2R00030900GP 

57 1 2R00067100GP 

58 1 2RU0006901GP 

59 1 3UC0000711GP 

60 1 4HM0002201GP 

61 1 4HM0002902GP 

62 1 4HM0003202GP 

63 1 4IF0002711GP 


64 1 4TA0015700GP 

65 1 4TA0016900GP 

66 1 4TA0018200GP 

67 1 4TA0022827GP 

68 1 5HA0242101GP 

69 1 5HA0242201GP 


, ,RES,M.OX,75K ohm,2W, J , ,S-SIZE, ,,,,,, 
, , RES, M. OX, 47 ohm, 1W, J , ,S-SIZE, ,,,,,, 


, ,RES,Mu-CuWIRE,D=l . 6*5mm ,H=1 1 . 8 ,R=5m ohm+- 
5% R:l, 


LTER, 

#fWSS: 3UC0000713GP , , ,FUSE , CERAMIC , SLOW , 5A , 250V , 5*20mm , W/PIGTAIL , ,S505- Active 

HfWM: 3UC0000716GP , , FUSE, CERAMIC, SLOW, 5A,.25(W, 5. 2*20mm, W/PIGTAIL, ,215 Active 

, , , , TEFLON IUMPER 

WIRE, CLEAR, D=0.8*20mm,H:5, ,R: 1 ,Y:M017-00041-00 


■ ■ 

UOM 

fiMSSdl 

4fe^0SS 

ECOIgif 

as mmm 

J»o 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 


R58: , 

■ 

0 No 

PCS 

1.000000 

26-JUN-07 

N07902795 

R19: , 

0 No 

PCS 

2.000000 

01 -FEB-07 


RS22: ,RS44: 

0 ; No 

PCS 

1.000000 

22-MAR-07 

N07900186 

FI: , 


, , , TEFLON IUMPER 

W I RE , TEFLON , CLEAR , D=0 . 8 * 1 Omm , H : 5 , , R : 2 , 


5A 95DV S 

' o' 

I— I* 


1.000000 PCS 
1.000000 PCS 


No PCS 
PCS 


.000000 01 -FEB-07 
.000000 26-JUN-07 N07902795 


15:, 
J2: , 


, , , TEFLON JUMPER 

WIRE, TEFLON, CLEAR, D=0. 8*17. 5mm, H:5, ,R:2, 
JUMPER WIRE, 0. 8mm,,, HLT, , 



1.000000 01 -FEB-07 
0.002993 26-JUN-07 N07902795 


Jl: , 


J10( 17.5) : , Jll(22. 5) : , J1 
2( 22 . 5 ) : , J 1 3 ( 20 ) : , J 14(22 
. 5) : , J 15(27 . 5 ) : , J 16(20) : 
, J17( 15) : ,J19(17.5): ,J20 
(32.5): ,121(12.5): ,J22(1 

2.5) : , J 23 (7.5): , J 24( 10) : 
,J3(6): ,J4(32.5): ,J41(25 
) : , J 42(25 ) : , J6( 30) : , J7( 3 

2.5) : , J8(7. 5) : , J9(32. 5) : 


,,, CONNECT, 2. 54mm, 10PIN 

, , , BASE, 2. 54mm, 6PIN, BLACK, ,180' ,C/0 3,3.56*11,,, 
, , , CONNECT, 3. 96mm, 5PIN, , , ,C/0 2,3,4, , , , , 

, , , CONNECT, 2mm, 13PIN, , , , , , ,A2001WV2-13P, JOWLE, 

, , ,HEAT SINK,AL,104H*148.2L*2W, , ,R: 1 , 

, , ,HEAT SINK, AL, 30. 1H*102.5L*11 ,3W, , ,R: 1 , 


0 No 

PCS 

2.000000 

01 -FEB-07 

CN2: ,CN2A 

0 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

C7: , 

O ' No 

PCS 

1.000000 

26-JUN-07 N07902795 

CN1 : , 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

CN3: , 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

COVER 1 : , 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

HS1 : , 
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No Piffli 

70 

1 

5HA0242302GP 

71 

1 

5HA0242402GP 

72 

1 

5HA0242502GP 

73 

1 

5HA0242601GP 

74 

1 

5IA0003302GP 

75 

1 

5IA0003402GP 

76 

1 

5IF0003800GP 

77 

1 

5IF0004100GP 

78 

1 

5IF0014000GP 

79 

1 

5IJ0000100GP 

80 

1 

5IJ0004300GP 

81 

1 

5SA0001701GP 

82 

1 

5SA0005501GP 

83 

1 

5SC0001 101GP 

84 

1 

5SC0002301GP 

85 

1 

6JC0000100GP 

86 

1 

6JE0002400GP 




■ ■ 

UOM 

iOTSUi 

smum 

ECOilff 

0 No 

PCS 

1.000000 

22-MAR-07 

N07900186 

0 No 

PCS 

1.000000 

20-APR-07 

N07901236 

0 No 

PCS 

1.000000 

20-APR-07 

N07901236 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 


0 No 

k 

PCS 

2.000000 

01 -FEB-07 


0 No 

PCS 

4.000000 

01 -FEB-07 



, ,HEAT SINK,AL,35H*137L*2W, , ,R: 1 


220,RED,R:2 


3P,R:2, 



o 

o 

3 


M 0.022000 02-AUG-07 N07903491 
No M 0.023000 18-JUL-07 N07902799 

No M 0.027000 18-JUL-07 N07902799 

No PCS 2.000000 01 -FEB-07 

0 No PCS 3.000000 01 -FEB-07 

6.000000 01 -FEB-07 

7.000000 20-APR-07 N07901236 


No PCS 
No PCS 
No PCS 
No PCS 
No KG 
0 No BT 


4.000000 01 -FEB-07 

6.000000 01 -FEB-07 
0.000182 20-APR-07 N07901236 
0.000400 22-MAR-07 N07900186 


HS2: , 

HS4: , 

HS3: , 

C0VER2: , 

CRS7: ,D11: , 

CRS1 : ,CRS6: ,Q3: ,Q4: , 
FOR NTCK 22): , 

FOR FI ( 23 ) : , 

FOR FI LEAD(27) : , 
CRS7: ,D11 : , 

Gl: ,G2: ,G3: , 

COVER 1 : ,C0VER2: , 


HS1: ,HS2: ,HS3: ,HS4 LOCK 
PCB: , 

CRS1 : ,CRS6: ,Q3: ,Q4: , 


BD1: ,CRS7: ,D11: ,Q10: ,Q13 
: ,09:, 

FOR BEAD CORD: ,F0R 


XXBOM_Bill Of Material Structure Report (BOMScSEHJ) 
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p n n «1^: 
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.,,G.P,FSP312-2M01,,,LCD-TV,,9.45' '*6.1 "*1.38" ,W/FFC(A),3PIN,WO/S BOM_Type : Manufacturing 
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l^K: OOF Implement Big: 30-JUN-08 10:44:29 

m: PCS MimiM®!: 7 / 12 


No Pitfli 

87 1 6JF0000100GP 

88 1 6L00037004GP 

89 1 6PB0106401GP 

90 1 6RC0000202GP 

91 1 6RH0017301GP 

92 1 6RH0035201GP 

93 

94 

95 

96 


, , , .GLUE, HEAT TRANSFER, , , SCI 80, EURO FLUX, 

, , , .LABEL, S/ND/C, , ,15.5L*5H, ,R:4, 

, , .CARTON BOX,FSP,530L*395W*209H,FSP312- 
2M01 ,6PCS, , , ,R: 1 , 

, , , .PLASTIC BAG, CARTON, 1150*740*0.03, ,XPCS, ,R:2, 

, , , .FOAM SHEET, 515*380*5, .PINK, E.P.E, ANTISTATIC, [TT 
,,,, FOAM SHEET, 240*386*3,, PINK, E.P.E, ANTISTATIC, fc No PCS 



* hm Ecoie^ fe&aig mmm 

0.001000 26-JUN-07 N07902795 


1 7CT0006100GP 
1 7CT0011700GP 
1 8BJ 02696 
.2 1DA0007126GP 


97 .2 1DA0010229GP 


98 .2 1DR000362GGP 


, ,CORE,FER,RH4.8*3.8*2.4,GL5B,ui=750, , , ,GL5B 
RH4.8*3.8*2.4, , 

, ,CORE,FER,RH 3. 5*5*1 .78,GL5B,ui=750+-25%, , , ,GL51 
3.5*5*1.78, ,Y:M970-00371-00 

, ,G.P, ASSEMBLY, LCD-TV,SMT,FSP312-2M01 , , , , , ,RD9, 



1.000000 01 -FEB-07 
0.166667 01 -FEB-07 
0.166667 01 -FEB-07 
0.333334 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 
1P§ PCS 2.000000 22-MAR-07 N07900186 

No PCS 1.000000 22-MAR-07 N07900186 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 


,,, DIODE, ZENER, SMD, 15. 69-16. 51V, 0.5W,LLDS(LL- 
34) , ,RLZ16C,ROHM, 

1DA0007129GP , , .DIODE, ZENER, SMD, 15Y89'-T6.~5'lV,t).5W,LL-34, .GLZJ16C, Active 

1DA0007189GP , , .DIODE, ZENER, SMD, 15.69-16. 51V.0.5W, SOD-80, ,TLZ16C, Active 


1.000000 PCS 
1.000000 PCS 


0 No PCS 


l. 000000 26-JUN-07 N07902795 


,,, DIODE, ZENER, SMD, 22. 61-23. 77V, 0.5W.LL- 
34, .GLZ24B.PAN JIT, 

1DA0010226GP , , .DIODE, ZENER, SMD, 22 61-23Tl7V,0.5W,SOD-80, .RLZ24B, Active 

MSI: 1DA0010289GP , , .DIODE, ZENER, SMD, 22. 61-23. 77V, 0.5W, SOD-80, .TLZ24B, Active 


1.000000 PCS 
1.000000 PCS 


,,, .DIODE, SWITCH, 0.15A.100V, 1206, SMD, ,CD4148WP,CROWNP W No PCS 
0 ,P : 10-1 2001 -01 


11.000000 26-JUN-08 N08903019 


FOR PCB: , 
FOR CARTON: 
FOR CARTON: 
FOR CARTON: 
FOR CARTON: 
Q3: ,Q4: , 
Dll: , 

SMD: , 

ZD2: , 

ZDS4: , 


D13: ,D14: ,D2: ,D20: ,D3: ,D 
4: ,D7: ,D8: ,D9: ,DS6: ,DS7: 




1DR0000400GP KEEP SfS_OLD USE20080327, ,, .DIODE, SWITCH, 0. 15A, 75V, , Active 11.000000 PCS 
1DR0003629GP ,, .DIODE, SWITCH, 0. 15A.100V, SOD-123, SMD, ,1N4148W,PAN Active 11.000000 PCS 
1DR0003647GP ,, .DIODE, SWITCH, 0.2A.100V, SOD-123, SMD, ,MMSD4148T1G,0 Active 11.000000 PCS 
1DR0003689GP ,, .DIODE, SWITCH, 0. 15A.100V, SOD-123, SMD, .1N4148W-V, VI Active 11.000000 PCS 


99 

.2 1IA0000500GP 

, , IC.V/I CONTROLLER, SMD, SO-8, .TSM103WA, , 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

IC1 : 

100 

.2 1IE0001347GP 

, , , IC.PFC CONTROLLER, SMD, SO- 8, ,NCP1653ADR2G,ON, 

0 No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

IC3 : 

101 

.2 1I00000336GP 

, ,IC,OP AMPLIFIER, SMD, SO-8, ,LM358D,T.I, 

0 No 

PCS 

1.000000 

26-JUN-07 N07902795 

ICS1 


MSI: 1 1000003 17GP ,, ,IC, OP AMPLIFIER, SMD, SO-8, ,LM358DT,S.T,P: 14-24118- Active 


L. 000000 PCS 
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No 

mm nw. 

102 

.2 

1IP0017417GP 

103 

.2 

1IP0018014GP 

104 

.2 

1TA0001847GP 

105 

.2 

1TC0005847GP 

106 

.2 

2CB0000400GP 

107 

.2 

2CB0001700GP 

108 

.2 

2CB0002000GP 

109 

.2 2CC0001400GP 

110 

.2 

2CC0001600GP 

111 

.2 

2CC0001800GP 

112 

.2 

2CC0003000GP 

113 

.2 

2CC0003300GP 

114 

.2 2CC0003900GP 

115 

.2 2CC0004100GP 

116 

.2 

2CC0005500GP 

117 

.2 

2CC0007300GP 


, , ,IC,FWM CONTROLLER , SMD , SO 1 6N , , ,E-L6598D013TR,S : 


, , ,IC,FWM CONTROLLER, SMD, SO - 
8 , , ,TEA1532AT,NXP/PHILIPS , 

, , ,TR,PNP, -0.6A, -40V, SOT-23, SMD, , ,MMBT4403LT1-G, 

1TA0001811GP , , ,TR,PNP, -0.6A, -40V;SOT-23,SMD, , ,KST4403, FAIRCHILD, Active 

, ,,TR,NPN,0.6A, 40V, SOT-23, SMD,,, MMBT4401LT1- 0 No PCS 3.000000 01-FEB-07 

G, ON, Y:M080- 20003 -00R 

1TC0005811GP ,, ,TR,NPN,0.6A, 40V, SOT-23, SMD, , ,MMBT4401 , FAIRCHILD, Y Active 

1TC0008911GP , ,TR,NPN,0. 6A, 40V, SOT-23, SMD, , ,KST4401 , FAIRCHILD, Active 

, CAP, SMD, 1206, 104, K, 50V, X7R,,,, f 0 No PCS 3.000000 01-FEB-07 



UOM 

fiMSSdl 

tmum ECOIgi^ 

£*0S9 mmm 

No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

IC2: , 

No 

PCS 

1.000000 

01 -FEB-07 

IC9: , 

'No 

PCS 

4.000000 

01 -FEB-07 

Qll : ,Q6: ,Q7 : ,Q8: , 



4.000000 PCS 


3.000000 PCS 
3.000000 PCS 


, CAP, SMD, 1206, 102, K,1KV,X7R, , , , 


A) 


PCS 2.000000 26-JUN-07 N07902795 

0 No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 3.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 16.000000 26-JUN-08 N08903019 




, CAP, SMD, 0805, 333, M, 50V, X7R, , , , 

, , CAP, SMD, 0805, 474, K, 16V, X7R, , , , Y : M010- 1501 1 -00 
, CAP, SMD, 0805, 471, J, 50V, NPO,,,, No PCS 

, , CAP, SMD, 0805, 473, K, 50V, X7R, , , ,Y:M010-15014-00 ®,No PCS 

, CAP, SMD, 0805, 224, K, 25V, X7R, ,M010- 15018-00, , j®No PCS 

, CAP, SMD, 0805, 105, Z, 50V, Y5V,,,, 0 No PCS 


1.000000 26-JUN-07 N07902795 
1.000000 01 -FEB-07 

1.000000 01 -FEB-07 

3.000000 02-NOV-07 N07905321 

1.000000 01 -FEB-07 

5.000000 01 -FEB-07 


Q14: ,Q5 : ,QS3 : , 

C16: ,07: ,CS13: , 
C31 : , CS16 : , 

04: , 

C21 : ,C23: ,C26: , 
05:, 


Cll : ,02: ,C2: ,C24: ,C25 : , 
C35: ,C36: ,C39: ,C4: ,CS12: 
,CS14:,CS2:,CS30:,CS4:,C 
S5: ,CS8: , 

CS1 : , 


C29: , 

C28: , 

C22: ,C3: ,C37: , 
C27 : , 


08: ,C34: ,CS15: ,CS29: ,CS 
31:, 
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BOM_Type: Manufacturing 


No 

mm nw. 


118 

.2 2CC0007800GP 

, CAP, SMD, 0805, 101, K, 50V, X7R, , , , 

119 

.2 2RS0000200GP 

, RES, SMD, 0805, 150K ohm,F,,,,,, 

120 

.2 2RS0000500GP 

, RES, SMD, 0805, 75K ohm,F 

121 

.2 2RS0000900GP 

,, RES, SMD, 0805, 20K ohm, I,,,,,, 

122 

.2 2RS0001000GP 

, , RES, SMD, 0805, 4. 7K ohm,J,,,,,, 

123 

.2 2RS0001100GP 

, , RES, SMD, 0805, 7. 5K ohm,J,,,,,, 

124 

.2 2RS0001300GP 

,, RES, SMD, 0805, 39K ohm, I,,,,,, 

125 

.2 2RS0001400GP 

, , , RES, SMD, 0805, 15K ohm,J , , , , , ,Y:M060-23102-00 

126 

.2 2RS0001800GP 

,, RES, SMD, 0805, IK ohm.J,,,,,, 

127 

.2 2RS0002300GP 

, , RES, SMD, 0805, 12K ohm, I,,,,,, 

128 

.2 2RS0004400GP 

, , , RES, SMD, 0805,0 ohm.J, , , , , ,Y:M060-23172-00 

129 

.2 2RS0004500GP 

, RES, SMD, 0805.2K ohm.F,,,,,, 

130 

.2 2RS0005500GP 

,, RES, SMD, 0805.6.2K ohm.J,,,,,, 

131 

.2 2RS0005800GP 

,, RES, SMD, 0805, 13K ohm.F,,,,,, 

132 

.2 2RS0006700GP 

,, RES, SMD, 0805, 5. IK ohm,J,,,,,, 

133 

.2 2RS0007000GP 

, RES, SMD, 0805, 8. 2K ohm.F,,,,,, 

134 

.2 2RS0007600GP 

,, RES, SMD, 0805, 27K ohm.F,,,,,, 


UOM 

N No PCS 



PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 




0 No 


n 

J3 No 
No 
0 No 




PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 


0 No PCS 


ffifflSSdl 

£*059 

2.000000 

26-JUN-08 

1.000000 

22-MAR-07 

2.000000 

26-JUN-07 

1.000000 

26-JUN-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

3.000000 

26-JUN-07 

3.000000 

22-MAR-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

10.000000 

22-MAR-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 

2.000000 

01 -FEB-07 

1.000000 

01 -FEB-07 


Implement Only: Yes 

?MB59: 30-IUN-2008 17:41 
AMBERYEAH 

OOF Implement 010: 30-JUN-08 10:44:29 

JPE: PCS H*St/*§H»: 9 / 12 


ECOHif 

mm m 

N08903019 

CIO: ,C9: , 

N07900186 

RS6: , 

N07902795 

R57 : ,R66: , 

N07902795 

RS4: , 


RS53 : , 


RS59: , 


RS20 : , 

N07902795 

R33: ,R34: ,R61 : , 

N07900186 

R55: ,RS14: ,RS19: , 


R69: , 

N07900186 

J 18 : , J 25 : , J 26 : , J 29 : , J32 : 
, J 37 : , J 38 : ,R44: ,RS17: ,RS 
64:, 

R67 : , 


RS37 : , 


R37 : , 


R32: , 


R22: ,R51: , 


RS18: , 
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No Pit 111 44§/t 




135 

.2 2RS0010200GP 

,, RES, SMD, 0805, 30K ohm,J,,,,,, 

136 

.2 2RS0012500GP 

, ,RES,SMD,0805, IK ohm.F,,,,,, 

137 

.2 2RS0012800GP 

,, RES, SMD, 0805, 68K ohm,F,,,,,, 

138 

.2 2RS0012900GP 

, , RES, SMD, 0805, 1 IK ohm,F,,,,,, 

139 

.2 2RS0013100GP 

RES, SMD, 0805, 2. 8K ohm, F, , .SERIES 

140 

.2 2RS0015800GP 

, RES, SMD, 0805, 9. IK ohm,F,,,,,, 

141 

.2 2RS0017700GP 

, , RES, SMD, 0805, 6. 8K ohm,J , , , , , , 

142 

.2 2RS0017800GP 

, , , RES, SMD, 0805, 22K ohm,J , , , , , ,Y:M060-23106-00 

143 

.2 2RS0018300GP 

, RES, SMD, 0805, 2. 2K ohm,J,,,,,, 

144 

.2 2RS0022900GP 

, RES, SMD, 0805, 680K ohm,J,,,,,, 

145 

.2 2RS0032900GP 

,, RES, SMD, 0805, 1.5M ohm,F 

146 

.2 2RS0033600GP 

, ,RES,SMD,0805,3.32K ohm,F,,,,,, 1 

147 

.2 2RS0034000GP 

, , RES, SMD, 0805, 249 ohm,F, , , , , , 

148 

.2 2RS0039100GP 

, , , RES , SMD , 0805 , 6 . 34K ohm,F, , , , , ,Y:M060-27270-00 

149 

.2 2RS0042400GP 

, , RES, SMD, 0805, 28. 7K ohm,F, , , , , , 

150 

.2 2RT0000100GP 

, , ,RES,SMD,1206,1K ohm,J , , , , , ,Y:M060- 22074 -00 

151 

.2 2RT0000300GP 

, RES, SMD, 1206, 30K ohm.J,,,,,, 



UOM 
I No PCS 

No PCS 
'No PCS 
No PCS 


o 




* smsm eoo « mmm. 

2.000000 01 -FEB-07 R42:,R43:, 


1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 


No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

No PCS 1.000000 01 -FEB-07 

0 No PCS 1.000000 26-JUN-07 N07902795 

No PCS 1.000000 26-JUN-07 N07902795 

1.000000 01 -FEB-07 


0 No PCS 

) No PCS 

No PCS 

0 No PCS 

No PCS 

No PCS 2.000000 22-MAR-07 N07900186 

0 No PCS 3.000000 01 -FEB-07 


2.000000 01 -FEB-07 

1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 
1.000000 01 -FEB-07 


RS16: , 

R47 : , 

R49: , 

R45 : , 

R68: , 

RS35 : , 

R38: , 

RS52: , 

RS55 : , 

R56: , 

RS3: ,RS45: , 
RS9: , 

R30: , 

RS34: , 

R8: ,RS8: , 

R15: ,R16: ,R17: 
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No 

mm *4ft 

152 

.2 2RT0001600GP 

153 

.2 2RT0002100GP 

154 

.2 2RT0002400GP 

155 

.2 2RT0002600GP 

156 

.2 2RT0003100GP 

157 

.2 2RT0004700GP 

158 

.2 2RT0004900GP 

159 

.2 2RT0006500GP 

160 

.2 2RT0007800GP 

161 

.2 2RT0012500GP 

162 

.2 2RT0013500GP 

163 

.2 2RT0014300GP 

164 

.2 2RT0018600GP 

165 

.2 2RT0021100GP 

166 

.2 2RT0022800GP 

167 

.2 2RT0023100GP 

168 

.2 2RT0025300GP 




UOM 

,Y:M060- 22034 -00 N No PCS 

, ,Y:M060-22071-00R 0 No PCS 

, ,Y:M060- 22050 -00 IT No PCS 

No PCS 
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